maszynista 


przeżywszy lat 25, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramen- 
tami, zasnal w Panu dnia 7 marca 1913 roku. 


Stroskani ojciec, bracia, siostry 1 szwagier zapraszaja Krewnych, Przyjacıöl, Kolegów Zmarlego 
i Znajomych na wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 52 w Dąbiu, które odbędzie sie 
w niedzielę dnia g b. m. o godzinie 3 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 10 b. m. o godzinie 8 rano w kościele św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy J. Horak w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


